Regn . No. KERBIL /2012 / 45073 

dated 5 - 9 - 2012 with RNI 


सत्यमेव जयते 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2013 


ന 8at 


Reg . No , രജി. നമ്പർ 
KL/TV ( N )/ 634/2012-14 


GOVERNN 


ള സർക്ക 


NMENT OF 


ക്കാർ 
KERALA 


/ 


KERALA GAZETTE 

കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


26th November 2013 
| 2013 നവംബർ 26 


Vol. II 


No. 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 

തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


- 47 


വാല്യം 2 


നമ്പർ 


5th Agrahayana 1935 
| 1935 അഗ്രഹായനം 5 


PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം 


നമ്പർ ഡി. ബി. ജി.എൽ.- 146 / 94 (2 ). 

2013 നവംബർ 7 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട 
യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


2 61/ ഇ . ഇ . എം . ഐ ./ 2013- 14 വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

യിൽ കണ്ണമ്പാ തോടിൽ ചാലുവിള ഭാഗത്ത് 
ഉണ്ടായ കേടുപാടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
3 6 . 5 ലക്ഷം 

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് - പദ്ധതി സ്കീം 2012 -13 


16 ,250 


3 62 / ഇ . ഇ . എം . ഐ ./ 2013 - 14 - തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ 
ആവാസ വ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപനം വെള്ളായണി 
കായൽ സംരക്ഷണവും പുനരുദ്ധാരണവും - പമ്പ് 
ഹൗസിന് ചുറ്റുമുള്ള ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തൽ - 
3 4 ലക്ഷം 

10 ,000 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം 


-- (2) 


പദ്ധതി സംരക്ഷണം 


4 20/ ഇ . ഇ . എം . ഐ ./2013 - 14 - കിളിമാനൂർ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തിൽ വിളങ്ങര മങ്ങാട് കുളത്തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) 
? 5.7 ലക്ഷം 


14,250 


60/ ഇ . ഇ . എം . ഐ ./ 2013- 14 - പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായ 
ത്തിൽ നരുവാമൂട് വാർഡ് നമ്പർ 4 - ൽ 
മാറാഞ്ചൽകോണം കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ - 7, 9 ലക്ഷം 


5 34/ ഇ . ഇ . എം . ഐ ./ 2013 - 14 ഇടവ ഗ്രാമപഞ്ചായ 

ത്തിൽ ചന്ദ്രനല്ലൂർ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 5 ലക്ഷം 


19 ,750 


12,500 


IRRIGATION DEPARTMENT 


426 


26th Nov. 2013 ] 
- (1) 


(2) 


(3) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം 


നമ്പർ ഡി1 / ബി ./ 1314 / 2012. 


2013 നവംബർ 5. 


6 38 ഇ . ഇ . എം . ഐ ./2013 -14 വെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തിൽ ആഴക്കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) { 5 ലക്ഷം 


12 , 500 


ദർഘാസ് ( പമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
1,500 + വാറ്റ് @ 5 %, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1, 300 + വാറ്റ് @ 5 %, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 800 + വാറ്റ് @ 5 %, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് ? 1,200 + 
വാറ്റ് @ 5 %, ക്രമനമ്പർ 5 - നും 6- നും 7 1,000 + വാറ്റ് @ 5 %. 

- കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും ക്ലാസ്സ് 
“ സി - യും അതിനുമുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ക്ലാസ്സ്" ഡി - യും 
അതിനുമുകളിലും. 

പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി കമനമ്പർ 1 - നും 
2 - നും 4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 26 - 11- 2013 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെതാഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ 
കൂടെ ? 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലു 
ള്ളതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർപത്രം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർപ്രതം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
1984 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ 8 ( 2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെടുക്കുന്ന 
കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു 
ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് 
നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 
മാറ്റിയെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി നെയ്യാറ്റിൻകര ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് ജല വിഭവ വകുപ്പിലോ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട 
യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 2/ 2012 - 13 . 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പദ്ധതി സംരക്ഷണം- വെള്ളായണി 
റിക്ലമേഷൻ സ്കീം, നിലമേൽക്കരി പമ്പ് ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ ( സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ). 

അടങ്കൽ തുക ? 2, 20 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 5,500 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ? 600 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം ക്ലാസ്" ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 
പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 27 -11- 2013 
മുതൽ 30 - 11- 2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ 
കൂടെ ? 100 ( നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തി 
ലുള്ളതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർപത്രം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർപ്രതം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 1984- ലെ 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2 ) 
വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണി എടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ 
പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥ 
നാണ്. നിരതദ്രവ്യം നെയ്യാറ്റിൻകര ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 
മാറ്റിയെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 5 - 12 - 2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ 
നേരിട്ട് നൽകുന്നതോആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ 
മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 5 - 12 - 2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.അന്നേ 
ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി 
"ഇന്ദിരാവികാസത സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പി 
ലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 


പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 28 - 11 - 2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ 
നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ 
മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 28 - 11 - 2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധി 
ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന 
തുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി "ഇന്ദിരാവികാസ് പ്രത സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല . ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പി 
ലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് 
സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , 

കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്കെടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ 
സാമ്പത്തികപരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. ( പി ) നമ്പർ 
84 /97/ പി. ഡബ്ല .ആന്റ് റ്റി . പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


26th Nov. 2013 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 
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പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1, 3 
ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 6 മാസം. 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള 
പണികൾ, അവർക്ക്എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക 
പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട 
ജോയിന്റ് രജിസ് സ്റ്റോറിൽനിന്ന്ലഭിച്ചത് ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി . ഒ . ( പി ) നമ്പർ 84/ 97 / 
പി . ഡബ്ലു .ആന്റ് റ്റി . പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ചെറുകിട ജലസേചന ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് 
നെയ്യാറ്റിൻകര. 

- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


കരാറുകാരുടെ തരം " സി മുതൽ മുകളിലോട്ട്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പുമുതൽ 25 - 11 - 2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . നിശ്ചിത വില ( മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല) രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ 
രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 4 മാസം ആകുന്നു. 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ 
സംബ ന്ധിച്ചും (പസ്തുത സഹ ക രണ സംഘ ങ്ങൾക്ക് 
നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും രജിസ്ട്രാറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 
സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ എന്നീ വകുപ്പു 
ക ളിൽ നില വിലുള്ള ചട്ട ങ്ങളും വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി.1- 363 / 2012 . 


2013 നവംബർ 4 . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന വിഭാഗം, 
ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ആലപ്പുഴ ജല സേചന 
വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചീനിയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് 28 - 11-2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത 
യോഗ്യ ത യുള്ള രജി സ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാ റു കാർ, 
നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരു വി വരം രേഖ പ്പെടുത്തി 
മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല . തപാൽ വകുപ്പുമൂലമുണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരി 
ക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയി 
രിക്കുന്ന ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേ 
ദി വസം അ വ ധി യാ യാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിനടുത്ത ദിവസം തുറക്കു 
ന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ റ്റി . എ . 4217 /91. 

2013 ഒക്ടോബർ 22. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ 
(ചെറുകിട ജലസേചനം), ചെങ്ങന്നൂർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിതയോഗ്യതയുള്ളകരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
ത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
30 ദിവസംവരെ ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 4/ ഈ ഇ | 2013 - 14 . 


കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
| ദ്രവ്യം 


37,500 


1 3/ ഇഇ / 2013- 14 - - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പുളിങ്കുന്ന് 
പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 10 - ൽ കുടുപാടം 
ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കിഴക്കോട്ട് തെക്കേ തീരത്തിന്റെ 

സംരക്ഷണം X 15 ലക്ഷം 
2 4/ ഇഇ/ 2013- 14 - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 

നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിൽ കാവുങ്കൽ ജെട്ടിയിൽ 
ഒരു സി ടൈപ്പ് ആർ. സി . സി . ജെട്ടിയുടെ 
നിർമ്മാണം - 8 ലക്ഷം 
- 5/ ഇഇ / 2013 -14 - എൻ. റ്റി. ബി. ആർ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 

പോയിന്റ് - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 
പുന്നമട നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡുകളിൽ പുന്നമട 
കായലിലെ നെഹ്റു ട്രോഫി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് 
മുതൽ തെക്കോട്ട് ഇരു കര ക ളു ടേയും 
സംരക്ഷണം - 15 ലക്ഷം 


20, 000 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ മാന്തറ 
റോഡിന് കുറുകെ ഓരുമുട്ട് നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക ? 4,82,000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 12,100. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ? 1,000 + വാറ്റ് @ 5 %. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " ഡി ക്ലാസും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ചെങ്ങന്നൂർ. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 25- 11 -2013 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെതാഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തി 
നുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കരാറുകാർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ 
അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


37 , 500 


ദർഘാസ് ( പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1, 3 
ഇവയ്ക്ക് 3 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,500 + വാറ്റ്. 
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ദർഘാസുകളുടെകൂടെ ? 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 11 മണി 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക - മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ ടി കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
കരാർ പത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർപത്രം അറി യാ വു ന്ന താ ണ്. ടി ലേലം ജല സേചന വകു പ്പിൽ 
ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും നില വിലുള്ള ചട്ട ങ്ങൾക്കും നിബ ന്ധ ന കൾക്കും വിധേയ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 1984- ലെ കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി മാ യി രി ക്കും . ലേല ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. 
പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ 
മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി 

സബ് ഡിവിവിഷൻ എസ്. ആർ. നമ്പർ - 5/ 2013 - 14. 
ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

ഇനവിവരം - ചെളി കലർന്ന മണ്ണ്. 
-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ അളവ് 2472 ക്യുബിക് മീറ്റർ. 
രജിസ്റ്റർഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 28 - 11- 2013 വൈകുന്നേരം 
3 മണിക്ക് മുൻപായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

അടങ്കൽ തുക ? 67,980. 
കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 3 മണിക്കുശേഷം 

നിരതദ്രവ്യം ? 3,400 . 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലാ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
യിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേ ണ്ട ത് . ലഭിച്ച - എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ദർഘാസുകൾ 28 - 11 - 2013 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക്തന്നെ കുട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് 

( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ സബ് ഡിവിഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ തണ്ണീർമുക്കം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം 
അ വധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാവികാസ് പ്രതം 

നമ്പർ ഡി1 - 103 / 2009. 

2013 ഒക്ടോബർ 24. 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജലസേചന വകുപ്പ് 
- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും 

മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ 
ദർ ഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് 

മുൻപരിചയമുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് കരാറുകാരിൽനിന്നും ( കരാറു 
സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , 

കാരുടെ വിഭാഗം " ഡി - യും അതിനുമുകളിലും) പ്രവർത്തിയുടെ 
കൈവശമുള്ള പണികൾ, അ വർക്ക് എടുക്കാവുന്ന 

പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിൽ ദർഘാസുകൾ 
പണികളുടെ സാമ്പത്തികപരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ലഭിച്ചത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. പി . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/ 2013 - 14 . 
നമ്പർ 84/ 97 പി. ഡബ്ല . & റ്റി. പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം 

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- പെരിയാറിൽ പുറപ്പിള്ളിക്കാവ് 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

കട വിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക മണൽ ബണ്ടിന്റെ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

രൂപീകരണത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന മണൽ ചാക്കുകളുടെ 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

സപ്ലെയും അത് അടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും. 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
ചെങ്ങന്നൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 

മണൽ ചാക്കുകളുടെ എണ്ണം 5500 ബാഗ്. 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - 2,00, 860. 


- ( ഒപ്പ്) 


ലേല പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി.3 - 254/ 2011 . 

| 2013 നവംബർ 5. - 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തണ്ണീർമുക്കം കുട്ടനാട് 
ഡവലപ്പ്മെന്റ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ അധീനതയിൽ കോട്ടയം 
ജില്ലയിലെ തലയാഴം പഞ്ചായത്തിൽ കാര്യാറിനു കുറുകെ 
പണിതു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധ 
പണികളിൽ നിന്നുമായി ലഭിച്ച ചെളി കലർന്ന മണ്ണ് 3 -12 - 2013 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടി പണികൾ നടക്കുന്ന സൈറ്റ് പരിസര 
ത്തുവച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. 
പ്രസ്തുത ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ? 3, 400 നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടി വയ്ക്കേ ണ്ടതും ലേലം പിടിക്കുന്ന വ്യക്തി അന്നേ 
ദിവസംതന്നെ ലേലത്തുകയും ആവശ്യമായ നികുതികളും ടി 
കാര്യാലയത്തിൽ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലസംബന്ധമായ 


നിരതദ്രവ്യം ? 5,050. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 500 + വിൽപ്പന 
നികുതി. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിൽപ്പന - അ സി സ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ( മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം), 
ഡഡ്ജർ സബ് ഡിവിഷൻ, ജലസേചന വകുപ്പ്, സിവിൽ 
സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളത്തിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
20 - 11- 2013 മുതൽ 27 - 11 - 2013 വരെ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 11 - 2013 , 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 11 -2013, 
3 . 30 മണി. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 45 ദിവസം. 
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3 , 


മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - പി . എം . ഒ. സി . കാഞ്ഞൂർ 

എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ ലീഡിംഗ് ചാനലും സക്ഷൻ പിറ്റും 
1. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമാന 

ആഴം കൂട്ടൽ. 
പ്രവൃത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക ? 2,50, 000. 
2. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിരതദ്രവ്യം ? 6,250. 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 

ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - 500 + വിൽപ്പന 

നികുതി. 
- നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 1 മാസം. 
4 . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 

പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 75 കൂടി തപാൽ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
ചെലവിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പുമുതൽ 
5. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ 

അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ 
ആഫീസിൽനിന്നും 20 - 11 - 2013 മുതൽ 27 - 11 - 2013 വരെ വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 

ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
ഏ ത ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 

ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
നടത്തുന്നതാണ്. 

- കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ 
7. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ 

ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാ സിനോടൊപ്പം ടി ജോലിക്ക് 

നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം ആലുവ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 

അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യൂട്ടീവ് എ ബി നീ യർക്ക് 
ന്ന തി നുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

മാറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ സ്റ്റാമ്പൊട്ടിച്ച് മേലൊപ്പിട്ട് ദർഘാസി 

നൊടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. കൂടാതെ ? 100 - ന്റെ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം ദർഘാസിനോ 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1990 - ലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ 
ഡഡ്ജർ സബ് ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 

തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമം ഈ ജോലിക്കും 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്, 

അസിസ്റ്റന്റ് 

ബാധകമായിരിക്കും. 
എറണാകുളം. - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 

- ( ഒപ്പ്) 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ആലുവ. 

- എഞ്ചിനീയർ. 
നമ്പർ ഡി . ബി . 157 ( എ ) 2002. 

2013 ഒക്ടോബർ 24 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ആലുവ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിൽ " ഡി 
ക്ലാസ് മുതൽ മേൽപ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത 

നമ്പർ 145 / 2013 - 14 . 

2013 നവംബർ 7. 
കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ 

വൈദ്യുത വിഭാഗം ( ഇറിഗേഷൻ) സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ 
ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി 

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പി. ഡബ്ലു . ഡി . അംഗീകൃത 
ആകുന്നതല്ല . കൊറിയർ സർവ്വീസിലൂടെയും നേരിട്ടും 

വർക്കു ഷോപ്പുകളുള്ള/ എസ്.എസ്. ഐ . രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 

കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
25 - 11 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ വിൽക്കുന്നതും 28- 11 - 2013 - പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ടി ദർഘാസുകൾ കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 
അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി 29 - 11-2013 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മുതൽ 30 - 11 - 2013 , 4 മണി വരെ ആലുവ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വിഭാഗം സബ് ഡി വി ഷൻ ഇറി ഗേ ഷൻ ഓഫീസിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്.അന്നേ ദിവസംഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 

പമാ ണ ത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 
അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന 

അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ? 100 - ന്റെ 
തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. 

മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, നിരതദ്രവ്യം 
ദർഘാസ് നമ്പർ 6 / 2013 - 14. 

ഇവ അടക്കം ചെയ്ത സീൽവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 
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6 , 300 


പേരെഴുതി 4 - 12 - 2013, 3 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ 3 മണിവരെ സ്വീക രിക്കുകയും അന്നേ ദിവസം 3 .30 - ന് 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ -- ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര 
വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് അന്നേ ദിവസം 

പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള 
4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 

കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന തുമാ ണ് . 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 

അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
കമ 
പുനർ ദർഘാസ് 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 145 / 2013 - 14 - പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ 
പാജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

1 ഡി4 - 233/ 2013 (1) ചാലക്കുടി ഹൈഡ്രോളജി 
എഞ്ചിനീയറുടെഭൂതത്താൻകെട്ട് കാർട്ടേസിന്റെ 

സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന 
പുനർവൈദ്യുതീകരണം ? 99 ,814 

2 ,500 

ക്വാട്ടേഴ്സിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പെയിന്റിംഗ്, 
145 / 2013 - 14 - തിരു വിലാംചുഴി ലിഫ്റ്റ് 

ട്രസ്സ്വർക്ക് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ 110 എച്ച്. പി. നമ്പർ 

Y 2,50,000 
3 മോട്ടോർ പമ്പിന്റെ 350 എം. എം., എം.എസ്. 
ഡെലിവറി പൈപ്പ് പുതുക്കി സ്ഥാപിക്കലും 

2 ഡി4 -233 / 2013( 2) ചാലക്കുടി ഹൈഡ്രോളജി 
അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും 3 1,81,787 

4 ,600 

സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 
ദർഘാസ് 

പെയിന്റിംഗ്, ട്രസ്സ്വർക്ക് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തികൾ 3 2,07,000 

5 ,200 
- 145/ 2013- 14 - പി . വി. ഐ . പി. - ഭൂതത്താൻകെട്ട് 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെയും അനുബന്ധ 

-- ഡി4 -233/ 2013 (3 ) - ചാലക്കുടി ഹൈഡ്രോളജി 
കെട്ടിട ങ്ങ ളു ടെ യും വൈദ്യു തീക രണ 

സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ ? 1,99,740 

5,000 

കാരിക്കടവ് റിവർ ഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ അറ്റകുറ്റ 
4 145 / 2013 - 14 - തിരു വിലാംചുഴി ലിഫ്റ്റ് 

പണികൾ, പെയിന്റിംഗ് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ സർവ്വീസ് കേബിളിന്റെ 

പ്രവൃത്തികൾ - 55,000 

1, 400 
വിതരണവും പുനഃസ്ഥാപിക്കലും ? 96,870 2,500 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 500 + 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 7 400+ 5 % വാറ്റ്. 

-- വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 450 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - കമനമ്പർ 1- നും 3 - നും - 1 150 + വാറ്റ്. 
30 ദിവസം, കമനമ്പർ 2 - നും 4 - നും 15 ദിവസം. 

ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
- ദർഘാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രവർത്തി സമയവും - 30 - 11 - 2013 , 2 - 12 - 2013 , 3 - 12 - 2013 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 
ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാ ണ്. ജല സേചന 

3 മണി വരെ. 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ 
മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് -" ഡി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 

ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ? 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
വൈദ്യുത വിഭാഗം ( ഇറിഗേഷൻ) അസിസ്റ്റന്റ് 

- (പാഥ മിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. നിരതദ്രവ്യം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 

നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും 

മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നമ്പർ ഡി - ബി - 10 /(02)2013- 14. 

2013 നവംബർ 6. 

നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 

ന്ന താ ണ് . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ഹൈഡാള ജി 
സബ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ താഴെ പറയുന്ന 

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസു 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ കളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
രജിസ്റ്റേർഡായോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു ഹൈഡ്രോളജി ഡെപ്യൂട്ടി 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 3 - 12 - 2013, തൃശ്ശൂർ. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. 
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TENDER NOTICE 


No. 02 /SEICC/2013-14. 

6th November 2013. 
The Superintending Engineer, Irrigation Department, 
Irrigation Central Circle, Thrissur for and on behalf of the 
Governor of Kerala State invites competitive tenders in 
sealed covers superscribing the name of work for the 
works listed below from eligible Contractors registered in 
Kerala P. W .D ./Irrigation Department. 

Tenders will be received by post/ speed post only . 
Tenders submitted directly or by courier service will be 


and sufficient E . M . D . pledged in favour of the 
Superintending Engineer, Irrigation Central Circle , Thrissur. 
Tenders without sufficient E .M . D . and preliminary 
agreement will be summarily rejected . All rules and 
regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/PWD are applicable to this tender also . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഇറി ഗേ ഷൻ 
മദ്ധ്യമേ ഖലാ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടി 
സ്ഥാന ത്തിൽ ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർ ഘാ സുകൾ തപാൽ/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവയും കൊറിയർ 
വഴി ലഭിക്കുന്നവയുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ 
മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 


rejected. 


EMD 


SI. 
No. 


Tender No . and Name of work 

with PAC 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


39,900 


2 


09 /SEICC / 2013 - 14 — Wadakkanchery 
Scheme Mace — Improvement Works to 
Kakkinikkad diversion canal in between 
Ch: 2 /600 km . and 2 /800 km . of LBMC 
? 15, 94, 486 
10/SEICC / 2013- 14 - RMF-Protecting 
the left bank of Periyar at Purappallikkavu 
in Karumalloor Panchayath in Ernakulam 
District _ R 20,34, 707 
11/ SEICC/2013-14 Cheerakuzhy Scheme 
Mace Improvements of LBMC between 
Ch: 28/200 and 28/ 350 X 16,35, 096 


| 50,000 


3 


1 09 /എസ്. ഇ . ഐ . സി. സി./ 2013-14 വടക്കാഞ്ചേരി 
പദ്ധതിയുടെ സംരക്ഷണം- ഇടതുകര പ്രധാന 
കനാലിൽ കാക്കിനിക്കാട് ഡെവർഷൻ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/ 600 കി. മീറ്ററിനും 
2/ 800 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി 

പ്പെടുത്തൽ - 15, 94,486 
- 10/എസ് . ഇ . ഐ . സി . സി / 2013 - 14 - റിവർ 
മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട്- എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 
കരുമല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുറപ്പിള്ളിക്കാവിൽ 
പെരിയാർ നദിയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം- 
3 20, 34,707 


39 ,900 


40,900 


Cost of tender form — 2 , 400 + VAT for 
Sl. No. 1 , 3 3 ,100 + VAT for Sl. No . 2 and 3 2 ,500 + VAT for 
Sl. No. 3 . 


50 ,000 


Time and date of issue of tender forms — From 
11 a . m . on 21 - 11 - 2013 to 1 p . m . on 23 - 11 - 2013 . 

Time and date of receipt of tender forms — Up to 
2 .30 p. m . on 28 -11- 2013. 

Time and date of opening of tenders — 3 p . m . on 
28 -11- 2013 . 


3 11/എസ്. ഇ . ഐ . സി . സി / 2013 - 14 - ചീരക്കുഴി 
പദ്ധതിയുടെ സംരക്ഷണം- ഇടതുകര പ്രധാന 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 28/ 200 മുതൽ 28 / 350 
വരെയുള്ള അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ? 16,35,096 40,900 


- ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1- ന് 

2 ,400 + മൂ . വ . നി ., കമ നമ്പർ 2 - ന് R 3 , 100 + മൂ . വ . നി ., 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 2 ,500 + മൂ . വ . നി . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 21- 11- 2013, 11 മണി മുതൽ 23 - 11 - 2013 , 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28- 11- 2013 , 2 . 30 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 11 -2013, 
വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


Class of contractor - "B Class and above. 
Period of completion of work — 6 months. 

Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the officer authorized by him in the presence 
of the tenderers or their authorized agents present at that 
time. If the date of tender be declared as holiday , tender 
will be received and opened on the next working day. The 
firm period of the tenderes will be 4 months from the date 
of receipt of the tender. 

Details of tenders can be obtained from the Office of 
the undersigned upto 27 - 11 - 2013 , 4 p . m . on all working 
days. Written application quoting registration number and 
enclosing registration card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with a preliminary agreement in stamp paper worth X 100 


കരാറു കാരുടെ വിഭാഗം - " ബി ക്ലാസ്സും അതി നു 
മുകളിലും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 


ലഭിച്ച ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ക രാ റു കാ രുടെ/ നിയ മാ നു സൃത 
ഏജൻ മാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
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ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചി രി ക്കുന്ന ദർഘാ സി നോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി തുടർച്ചയായി 3 വർക്കിന്റെ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച 
ദിവസം വൈകു ന്നേരം 2. 30 മണിവരെ ദർ ഘാ സു കൾ വ രു ത്തുന്ന കോൺടാ ക്ടർ മാ രെ , ആവ ശ്യ പ്പെ ടുന്ന 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് കാലയളവ് വരെ (യഥാസമയം) ( 3 മാസം മുതൽ 6 മാസം 
തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ദർ ഘാ സിന്റെ കാലാ വധി അ വ വരെ) ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടു 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസമായിരിക്കും. 

ത്തുന്നതാണ്. അതേ സമയം തുടർച്ചയായി 5 വർക്കുകൾക്കോ 

അതിൽ കൂടുതലോ, ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച 
- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 

വരുത്തുന്നവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ നിഷേധിക്കുന്ന 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 

തായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 
27 - 11 - 2013 , 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 

കോൺട്രാക്ടർമാർ നിർബന്ധമായും ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ 
അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കു വാൻ 

കാർഡ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
രജി ട്രേ ഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ 

നിരത് 
നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം സൂപ ണ്ടിംഗ് 

ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും 

നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മാ യി രിക്കണം. ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം ? 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 1 സി .ആർ. ഡി. സ്കീം -- വലതുകര മെയിൻ 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 

കനാലിന്റെ കി. മീ . 0/ 300 - നും 4/ 200 - നും 
ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടി 

ഇടയിൽ കൊന്നകുഴിയിലും തുമ്പൂർ മുഴിയിലും 
ല്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 

സംരക്ഷണ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി 
ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ് ( ഇന്ദിരാ വികാസ് 

R 1, 00,000 

2 ,500 
പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). 

2 ടി കല്ലേറ്റുകര ബ്രാഞ്ച് കി. മീ . 2 /200- നും 
കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 

2 /800- നും ഇടയ്ക്ക് സംരക്ഷണ കല്ലുകൾ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി- { 2,50, 000 

6 ,300 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

3 ടി വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ കി . മീ . 
Office of the 

11/500 - ൽ സർപ്ലസ് എസ്കേപ്പിന്റെ ചോർച്ച് 
Superintending Engineer , 

അടയ്ക്കൽ പ്രവർത്തികൾ ? 2,00 ,000 

5 ,000 
Irrigation Central Circle, 

( Sd.) 

4 ടി കുറ്റിക്കാട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെയും 
Thrissur. Superintending Engineer. 

കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെയും, 
വെൽസൈഫൻ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തിയും 

ഇരുമ്പുവല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയും 
ദർഘാസ് പരസ്യം 
3 75 , 000 

1, 900 


5 ടി വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ കി . മീ . 
19 /950- നും 20/050- നും മദ്ധ്യ്യേഅണ്ടർ ടണലിന്റെ 
കേട്പാടുകൾ തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തി 
Y 1,40, 000 


3, 500 


ദർ ഘാസ് പ്രമാ ണത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1,3 , 4, 5 
ഇവയ്ക്ക് ? 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
സമയവും 25 -11- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 28 -11 - 2013, ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിവരെ. 


നമ്പർ 3/ എഇഇ / 2013 -14 . 

| 2013 ഒക്ടോബർ 31. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ 
നമ്പർ1, ചാലക്കുടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജല വി ഭവി 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
പ്രത്യേക കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 
ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 - ന് അന്നേ ദിവസം സന്നിഹിത രാ 
യിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രോജക്ട്- II, തിരുവനന്തപുരം 18 -6- 2004 - ലെ 
സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 /04/ ഡി5 ( 3) സി . ഐ .ആർ. അനുസരിച്ച് 
ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്മുഖേന രജിസ്ട്രേഡായി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് 
കവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം അ വ സാന തീയതിയായി കണ ക്കാ 
ക്കേണ്ട താ ണ് . തപാലിൽ വരാ വുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് 
കരാറുകാർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

ഗവൺമെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ 16 - 1- 2012 
തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ 25935 / MPI/ 11 ജലവിഭവ വകുപ്പ് 
( പകാരം ടെണ്ട ർ ഫോം കര സ്ഥ മാ ക്കുന്ന എല്ലാ 
കോൺടാ ക്ടർമാരും ആവ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യം 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 -11-2013 , 
3 മണി. 


പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 

കരാ റു കാരുടെ വിഭാഗം - " ഡി ക്ലാസ്സും അതി നു 
- മുകളിലും. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
- ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണി 
യോർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 
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കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിരതദ്രവ്യം ? 650 . 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ വിൽപ്പന തീയതി 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 7 300 +മൂല്യ വർദ്ധിത 
കൈമാറാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . കേരള ജല വിഭവ വകു പ്പിൽ നികുതി. 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനു ബാധകമാകുന്നു . 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രകാരം 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണങ്ങളുടെ വിൽപ്പ ന തീയ തിയും 
R 100 - ന്റെ മുദ്ര കട ലാ സിൽ തയ്യാറാക്കിയ പിലി മി നറി സമയവും 21 -11- 2013 , 1 മണി വരെ. 
എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല . പ്രിലിമിനറി 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
എഗി മെന്റ് മാത്യക ഓ ഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 

അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 - 11- 2013, 2 മണി. 
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ 

- ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ് പതം എന്നിവ 

27 - 11-2013, 2. 30 മണി. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയ 
പ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് - എ , ബി, സി, ഡി. 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള 
എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 
ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 

( പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി , സി , ഡി എന്നീ 
ക്ഷേമനിധി നിയ മ ത്തിന്റെ 8/ 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും 

ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ 
ബാധകമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.) 

ദർ ഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 

ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ 

അസിസ്റ്റന്റ് 

പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ അറിയാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
നമ്പർ I, ചാലക്കുടി. - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണ മാ യോ 

മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 

കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വച്ചി രി ക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം 1 മണിവരെ 

ലഭിക്കുന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ കൈമാറാൻ 
നമ്പർ ഡി1- 645 / 2010 . 

- 2013 ഒക്ടോബർ 21. 

പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പീച്ചി ഹെഡ് വർക് സ് 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ളഎല്ലാ നിബന്ധനകളും 
സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ? 100 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും 

വിലയുള്ളമുദ്രക്കടലാസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയി 
പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
ദർഘാസു കൾ താഴെ പ റ യുന്ന ദിവസം അ സി സ്റ്റന്റ് 

പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
എക്സിക്യട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിര തദവ്യം 
മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായി 
രിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്- 2, തിരുവനന്തപുരം 18- 6-2004- ലെ നിര തദവ്യ മായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേ വിംഗ് സ് 
സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/ 04/ ഡി 5 (3 ) / സി. ഐ . ആർ. അനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കിസാൻ വികാസ്പത എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ് 
ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി 
പോസ്റ്റ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 

യിരിക്കണം( ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി 
കയുള്ളൂ. ഓരോ പണിയുടേയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം 
പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ 

- സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന പീച്ചി ഹൈഡ് വർക്സ് സബ് സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനൊടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള 
ഡിവിഷനിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത 

സഹകരണസംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
പ്രവർത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ട 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
താണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

നിയമത്തിന്റെ 8/ 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരവും അടങ്കൽ 

ഹെഡ് വർക്സ് 
തുകയും - 1/എഇഇ / 2013 - 14 - പീച്ചി സ്കീം - മുടിക്കോട് 
ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 /0 മുതൽ 1/00 കി . മീറ്റർ 

സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 

( ഒപ്പ്) 
വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അതിർത്തിക്ക ല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പ്രവൃത്തി- 8 25,000 . 

കാര്യാലയം, പീച്ചി- 680 653. 

എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1, 3 , 6 

ഇവയ്ക്ക് 3 1,500+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് ? 500 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ള 
നമ്പർ ഡി.1/ ടി എൻ/ 2013 -14 (4 ). 

2013 നവംബർ 1. 

വയ്ക്ക് 3 2,300 + വാറ്റ്. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാല ക്കാട് ചെറു കിട 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 

സമയവും 20- 11-2013 - ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 

മണിവരെ. 
കാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്ര വച്ച മത്സ രസ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ തപാ ലിൽ 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

തീയതിയും സമയവും - 26 - 11 - 2013 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
ത പാ ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മാസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26- 11- 2013 
ഉത്തര വാദിയാകുന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെപറയുന്ന വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 
തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 3.30- ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹം 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " ഡി യും അതിനു 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോതൽസമയം 

മുകളിലും. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ സി യും അതിനു മുകളിലും. 
ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി കമനമ്പർ 2- ന് 
തുമാ ണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണ വശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം - 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 
അ വ ധി യാ യിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം ആയിരിക്കും. 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ 

പാടില്ലാത്തതാകു ന്നു . ദർഘാസുക ളോടൊപ്പം ? 100 - ന്റെ 
ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

- നിരത 

( നൂറ് രൂപയുടെ) മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

ദ്രവ്യം 

അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

എഞ്ചീനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
1 7/ 2013 - 14 - ആർ. എം . എഫ്. തീർത്ഥാടകർക്ക് 

അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാര 
സൗകര്യം ഒരുക്കൽ പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

പ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തി 
യിലെ തിരുനെല്ലായ് കോസേ കണ്ണാടിപുഴയിൽ 

ട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 
കുളിക്കടവ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ - 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
? 8, 00, 000 

20,000 

യാതൊരു കാരണവശാലും അധിക നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമ 
2 8/ 2013- 14 ആർ. എം. എഫ്. - പാലക്കാട് 

ത്തിലെ ( 2 ) വകുപ്പ് അനു സ രിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തിരുനെല്ലായ് യാക്കര 

നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
പുഴയിൽ നിന്നും കളകളും കുളവാഴകളും 

ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ - 2,10,000 

ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള പൊതു 
3 9/ 2013- 14 - ആർ. എം . എഫ്. - വെള്ളപൊക്ക 

മ രാ മത്ത്/ ജല സേചന വകു പ്പുകളിലെ ദർ ഘാ സു കളെ 
നിവാരണം - പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 

സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
യാക്കര തോടിലെ എൻ.എച്ച് 47 മുതൽ തോട്ടുങ്കൽ 

ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അടിയന്തര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ ? 8,00,000 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
20, 000 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
4 10/ 2013 - 14 - ആർ. എം . എഫ്. --പുതുശ്ശേരി 

പാലക്കാട് 

( ഒപ്പ്) 
പഞ്ചായത്തിലെ വേനോലി അരങ്ങോട്ട്കടവ് 

( ഫോൺ: 0491 - 2522808 ). - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
ഉടവ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ കോരയാർ പുഴയുടെഇടതു 
കരയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴ്ന്നഭാഗത്തും 
അടിയന്തര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
? 14 ,70,000 

36 ,750 
നമ്പർ ഡി . ബി -450 / 2010 . 

2013 ഒക്ടോബർ 30. 
5 11/2013- 14 - ആർ. എം. എഫ്. -- പുതുശ്ശേരി 
പഞ്ചായത്തിലെ നരകംപുള്ളി ചെക്ക് ഡാമിന്റെ 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന 

പദ്ധതി സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോരയാർ പുഴയുടെ ഇടതുകരയുടെ മുകൾ 
ഭാഗത്തും താഴ്ഭാഗത്തും അടിയന്തര സംരക്ഷണ 

എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി 
പ്രവൃത്തികളും കുളിക്കടവ് നിർമ്മാണവും - 

കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന വകുപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട 
Y 15, 00, 000 

- 36,750 

യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര 

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും മുദ്രവെച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
6 12 2013 - 14 - ആർ. എം . എഫ്. - വിളയൂർ 

പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മായ കവറുകളിൽ 
പഞ്ചായത്തിലെ മോതിരപ്പട്ടക്കടവ് അടിയന്തിര 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ ? 8,55,000 21, 400 

മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) 


5 , 250 


26th Nov. 2013 ] IRRIGATION DEPARTMENT 

- 435 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന നിശ്ചിത തീയതികളിൽ 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

നമ്പർ ഡി1 -ടിഎൻ 2 / 2013 - 14. 

2013 ഒക്ടോബർ 28. 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും നിശ്ചിത സമയത്ത് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരൂർ ജലസേചന ഉപവിഭാഗം 
മാകുന്നു . തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന ദിവസം 

പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യത യുള്ള അർഹരായ 
അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ 

കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 

ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാന 
സമയത്ത് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ 
- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരവും അടങ്കൽ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചക്ക് 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുകയും - 1/ 2013 - 14 - കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പണി ക ൾ - കണ്ണി യം പുറം കനാൽ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
ഹൗസിന്റെയും ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും അടിയന്തിര അ ദ്ദേഹം അ ധികാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3, 00,000. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കു ന്നതു മാ യി രിക്കും. ദർഘാസുകൾ 

രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവവഴി മാത്രമേ 
നിരതദ്രവ്യം X 7, 500. 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ . കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ് + സെസ്സ് നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

തപാൽ തക രാ റു മൂലമോ മറ്റോ കാല താ മസം വന്നാൽ 
ദർ ഘാ സ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 

ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊ രു വിധ ഉത്ത ര വാ ദി ത്വവും 
സമയവും 18 - 11 - 2013 മുതൽ 22 -11- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും മലപ്പുറം 
തീയതിയും സമയവും 27 - 11 - 2013, 3 മണി. 

ജില്ല യിലെ ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചാ യ ത്തിലെ തുത പ്പു ഴക്ക് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 

കുറുകെ കൈത ക്ക ട വിൽ റഗുലേറ്റർ കം ബിഡ് ജ് 
27 - 11- 2013, 3. 30 മണി. 

നിർമ്മാണം - പര്യവേക്ഷണം- 2,98, 997 . 
- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

നിരതദ്രവ്യം ? 7,500 . 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " ഡി - യും അതിനുമുകളിലും. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില X 600 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് തീയതി- 4 - 12 - 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മുകളിൽ കാണിച്ചിരി പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 3 മാസം. 
ക്കുന്ന തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് 

പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് ഫോറവും മറ്റു വിവരങ്ങളും 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണ 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ 
ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്ന 

നിന്നും 25 - 11- 2013 മുതൽ 27 - 11 - 2013 ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിവരെ 
ത ല്ല . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി അടച്ച് 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് 

രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ദശാംശ സംഖ്യയിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കേരള പൊതു 

പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
മരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 

ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. താ ണ് . ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന ദിവസം 
ദർഘാസിനൊപ്പം ? 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ട തും നിര ത ദ വ്യം ( പഖ്യാ പി ക്കു ക യാ ണെ ങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും - ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവവകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. - നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ ടൊപ്പം ? 100- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു നിരതദ്രവ്യവും (അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ന്നതാണ്. 1989- ലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമ പേരിൽ കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖയും) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇപ്രകാരം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
1 % ( ഒരു ശത മാ നം ) നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും മേൽ പ വൃ ത്തി ക്ക് 

ബാധകമാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെ . പി. ഐ . പി. സബ് 

അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1, ഒറ്റപ്പാലം, 

( ഒപ്പ്) എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

(ഒപ്പ്) 
പാലക്കാട് ജില്ല , പിൻ : 679 104. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജലസേചന ഉപവിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
( ഫോൺ: 0466 - 2244610 ). 

- എഞ്ചിനീയർ. തിരൂർ. 

- എഞ്ചിനീയർ. 
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- ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 -ടിഎൻ./ 2013 - 14. 


2013 ഒക്ടോബർ 24. 


നമ്പർ ഡി1- 314/ 2012 . 


2013 നവംബർ 7. 


| ( 2) 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊന്നാനി ജല സേചന 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറു കിട 

ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 

കൊയിലാണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി യോഗ്യ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യ ത യുള്ള 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ 

തയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തി 
പേര്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടി 

ലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത്ആലേഖനം 
സ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 

ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസ്ദിവസം ഉച്ചക്ക്1 മണിവരെ സ്വീക രിക്കു ന്നതും 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ 
അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക്തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 

വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 

അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
അദ്ദേഹം അധികാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തു മാ യിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 

- മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തര വാദി 
രജി സ് ട്രേഡ് തപാൽ, സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി 

ത്വവുംഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീക 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 

രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും. 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ 

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 

നമ്പർ 
കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു വിധ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുകയും 
- ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അ ട ങ്ക ൽ 

(3) 
തുകയും - 3 / 2 013 - ബിയ്യം റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ 

- 1 1/ 2013 - 14 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
വാർഷിക പരിപാലനം 2013 - 14 - ൽ 1,85, 960 . 

ചെറുവണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കരവോട്ടുചിറ 
നിരതദ്രവ്യം ? 4,650. 

എസ്. ഡബ്ലു . ഇ / ഡയിനേജ് സ്കീമിന്റെ 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 2013 - 14 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില X 400 + വാറ്റ്. 

69, 955 

1,750 
ദർഘാസ് തീയതി 27 - 11- 2013. 

2 2/ 2013 - 14 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 1 വർഷം. 

കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അയനിക്കാട് 

ഡാമിന്റെയും പീറ്റക്കണ്ടി വിസിബിയുടെയും 
പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് ഫോറവും മറ്റു വിവരങ്ങളും 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 2013 - 14 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ 

3 46 ,205 

1,200 
നിന്നും 20 -11 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് 

3 3/ 2013 - 14 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം 

കീഴരിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കീഴരിയൂർ 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രമാ ണം 

സ്കീമിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 
അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ദിവസം 

2013 - 14 - ൽ 38,047 

1, 000 
നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 4 41 2013 - 14 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ 

തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിലെ അച്ചൻ വീട് നട 
ണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ 

വിസിബിയുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 

2013 - 14 - 1 23,287 
ജല വിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

5 5 / 2013 - 14 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 100 - ന്റെ 

തുറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുറയൂർ പദ്ധതി 
മുദ്രപ്പത്ര ത്തിൽ ( പാഥ മിക ഉടമ്പടിയും നിരത ദ വ്യവും 

യുടെയും എയും ഡിയും ഡാമിന്റെയും 
( അ സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 

ബണ്ടിന്റെയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 
കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖയും)ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം 

2013 - 14 - 1 51,546 

1,300 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു ന്ന താണ്. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 

6 6/ 2013 - 14 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് തുറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തോലേരിയിൽ 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും മേൽ പ വ ത്തിക്ക് കുളുപ്പിച്ചാൽ തോടിന്റെയും വിസിബിയുടെയും 
ബാധകമാണ്. 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 2013 - 14 
3 57 ,774 

1, 450 


600 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ജലസേചന ഉപവിഭാഗം, 
പൊന്നാനി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ 
(പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ). 


7 7 / 2013 - 14 - വടകര താലൂക്കിലെ എടച്ചേരി 

പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നുചിറതോട്എൻഡബ്ല . ഇ / 
വിസിബിയുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 
2013 -14 - ൽ 28,071 


750 


26th Nov. 2013 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


437 


750 


- (1) (2) 

ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാ പി ക്കു ക യാ ണെ ങ്കിൽ 

അതിന് തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി 
8 8/ 2013 - 14 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 

ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
ചെറുവണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മരക്കാടിത്തോട് 

ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ 
വിസിബിയുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 

സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ 
2013 - 14 - 3 59 ,498 

1, 500 

അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി 
9 9 /2013 - 14 -- കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ കായണ്ണ 

ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 
പഞ്ചായത്തിലെ കൊളോറപ്പാറ വിസിബിയുടെ 

- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 2013 - 14 - 28,475 

- ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട 
10 10 / 2013 - 14 - വടകര താലൂക്കിലെ മണിയൂർ 

താ ണ് . ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 
പഞ്ചായത്തിലെ ചെരണ്ടത്തൂർചിറ എൽ. ഐ . 

ഏറ്റെടുക്കുന്ന പണികളുടെആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
സ്കീമിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 2013 -14 - 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്റ്റാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
R 67, 867 

1,700 

ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 5, 6, 8, 10 ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു മാത്രം 
ഇവയ്ക്ക് ? 400 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് X 300 + വാറ്റ്. 

ലഭിക്കു ന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തു 

മാ കു ന്നു . നിര ത ദ വ്യം പണ മാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30 - 11 - 2013. 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാ ര 
കരാ റു കാ രന്റെ യോഗ്യത - “ ഡി ക്ലാസോ അ തിനു പ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ 
മുകളിലോ 

നിര ത ദ വ്യം ദർഘാ സി നൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 

കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം X 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 1 മാസം. 

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി സമർപ്പിക്കേ 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് ണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ടു 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 25 - 11-2013, സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
26- 11 - 2013 , 27 -11 - 2013 എന്നീ തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 

- 1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിയമ 
വരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ, 

ത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പനുസരിച്ച് മേൽപ്പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 

നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ 1 % കേരള 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുവേണ്ടി അടക്കുന്ന 

നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബില്ലിൽനിന്നും 
തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 

നൽകേണ്ടതാണ്. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ 
പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസുകൾ 30 - 11- 2013 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 

സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും 
2 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ 

ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് 
സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
അ സി സ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കൊയിലാണ്ടി. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


